TABLE I 

BRANDS RAMKED ACCQRDIMG TO GO, MG/CIGT 


GO, NO, 


1. 

CAMBRIDGE 85 (BOX) 

<0.4 

<0.01 

2. 

Carlton 85 (Box) 

<0.4 

<0.01 

3. 

Now 80 (Box) 

Carlton 100’s (Box) 

<0.4 

<0.01 

4. 

0.6 

0.02 

5. 

Barclay 85^ 

0.8 

0.02 

6. 

Carlton Menthol 85 

1 .0 

0.03 

7. 

Barclay Menthol 85^ 

1 .2 

0.03 

8. 

Barclay 80^ 

1 .3 

0.03 

9. 

CAMBRIDGE 85 

1 .4 

0.04 

10. 

Now Menthol 85 

1 .4 

0.05 

1 1 . 

Kool Ultra 85 ^ 

1 .7 

0.06 

12, 

Now 85 

1 .7 

0.07 

13. 

Carlton 85 

1 .8 

0.06 

14. 

Now 100 

1 .8 

0.06 

15. 

Now Menthol 100 

2.1 

0.08 

16. 

Barclay Menthol 100^ 

2.3 

0.07 

17, 

Barclay 1003 

2.4 

0.07 

18. 

Triumph Menthol 85 

2.8 

0.07 

19. 

Triumph 85 

2.9 

0.06 

20. 

Kent III 85 

3.1 

0.08 

21 . 

Doral II 85 

3.2 

0.12 

22. 

Doral II Menthol 85 

3.6 

0.12 

23. 

Tareyton Lights 85* 

4.3 

0,12 

24. 

MERIT ULTRA LIGHTS MENTHOL 85 

4.4 

0.12 

23. 

Kool Ultra 100^ 

4.7 

0.14 

26. 

MERIT ULTRA LIGHTS 85 

4.8 

0.13 

27. 

MERIT ULTRA LIGHTS MENTHOL 100 

5.1 

0.12 

28. 

Triumph Menthol 100 

5.3 

0.10 

29. 

Carlton 120's 

5.3 

0.14 

30. 

Triumph 100 

5.6 

0.12 

31 . 

True 85 

5.6 

0,13 

32. 

MERIT ULTRA LIGHTS 100 

5.7 

0.14 

33. 

Carlton Menthol 120's 

5.8 

0.15 

34. 

35. 

True Menthol 85 

B & H DELUXE ULTRA LIGHTS 

6.0 

0.14 


MENTHOL 100 (BOX) 

6.3 

0.14 

36. 

Carlton 100’s 

6.3 

0.15 

37. 

Vantage Ultra Lights Menthol 85 

6.3 

0.16 

38. 

Kent III 100 

6.4 

0.12 

39. 

Tareyton Long Lights 100^ 

6.4 

0.16 

40. 

Vantage Ultra Lights 85 

6.4 

■ 0.18 

41 . 

CAMBRIDGE 100 

6.6 

0.12 

42. 

Vantage Ultra Lights 100 

6.7 

0.19 

43. 

Salem Ultra 85 

7.0 

0,20 

44. 

Bright 100 

7.0 

0,22 

45. 

Vantage Ultra Lights Menthol 100 

7.1 

0.18 

46 . 

Winston Ultra 100 

7.2 

0.18 

47. 

Bright 85 

7.2 

0.20 

48. 

Pall Mall Extra Lights 85 

7.5 

0.18 

49. 

B & H DELUXE ULTRA LIGHTS 100 (BOX) 

7.6 

0.14 

50. 

Winston Ultra 85 

(7.6) 

(0,18) 

51 . 

Salem Ultra 100's 

7.9 

0.20 

52. 

Golden Lights Menthol 100 
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8.0 

0.16 
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TABLE I (continued) 



BRANDS RANKED 

ACCORDING 

TO CO, MG/CIGT. 





CO, 

NO, 




mg/cigt. 

mg/cigt 

53. 

Golden Lights Menthol 85 


8.2 

0.15 

54. 

L & M Flavor Lights 85 


8.2 

0.16 

55. 

Pall Mall Light 100 


8.3 

0.19 

56. 

Salem Lights 85 


8.4 

0.22 

57. 

Golden Lights 85 


8.7 

0.16 

58. 

Golden Lights 100 


8.7 

0.18 

59. 

More Lights 100 


8.7 

0.21 

60. 

True Menthol 100 


8.8 

0.19 

61 . 

VA. SLIMS LIGHTS MENTHOL 

100 (BOX) 

8.8 

0.19 

62. 

Salem Slim Lights 100 


8.8 

0.22 

63. 

Silva Thins Menthol 100 


8.8 

0.23 

64. 

More Lights Menthol 100 


8.8 

0.23 

65. 

VIRGINIA SLIMS LIGHTS 100 

(BOX) 

8.9 

0.18 

66. 

Newport Lights 85 


9.3 

0.16 

67. 

Camel Lights 80 (Box) 


9.3 

0,23 

68. 

Newport Lights 100 


9.4 

0.19 

69. 

PARLIAMENT LIGHTS 80 


9.4 

0.19 

70. 

Belair 85 


9.4 

0.22 

71 . 

Silva Thins 100 


9.7 

0.20 

72. 

True 100 


9.7 

0.20 

73. 

Kool Lights 100 


9.7 

0.24 

74. 

Viceroy Rich Lights 85 


9.8 

0.26 

75. 

Camel Lights 85 


10.1 

0.23 

76. 

Belair 100 


10.1 

0.25 

77. 

MERIT MENTHOL 85 


10.2 

0.21 

78. 

Raleigh Lights 85 


10.2 

0.24 

79. 

Kool Lights 85 


10.3 

0.26 

80. 

Winston Lights 85 


10.4 

0.24 

81 . 

PARLIAMENT LIGHTS 85 


10.5 

0.20 

82. 

MERIT 85 


10.5 

0.22 

83. 

PARLIAMENT LIGHTS lOOl 


10.8 

0.24 

84. 

MERIT MENTHOL 100 


1 1 .1 

0.23 

85. 

Kool Milds 85 


1 1 .6 

0.26 

86. 

Satin Menthol 100 


1 1 .7 

0.19 

87. 

Lucky Strike 85 (Box) 


1 1 .7 

0,25 

88. 

Viceroy Rich Lights 100 


1 1 .8 

0,27 

89. 

Vantage Menthol 100 


1 1 .8 

0.27 

90. 

B & H MULTIFILTER MENTHOL 

85l 

1 1 .9 

0.23 

91 . 

MERIT 100 


11.9 

0.26 

92. 

B i H MULTIFILTER 851 


12.0 

0.24 

93. 

Satin 100 


12.1 

0.18 

94. 

Kent 85 


12,2 

0.21 

95. 

MARLBORO LIGHTS 85 (BOX) 


12.2 

0.22 

96. 

Salem Light 100 


12.2 

0.28 

97. 

Lucky Strike 85 


12.4 

0.26 

98. 

Kent 80 


12.6 

0.23 

99. 

MARLBORO LIGHTS 85 


12.8 

0.23 

100. 

Vantage 85 


12.8 

0.26 

101 . 

Kent 100 


12.9 

0.22 

102, 

Raleigh Lights 100 


12.9 

0.28 

103. 

PHILIP MORRIS 70 (NF) 


13.0 

0.18 


- 2 - 


PM3000954370 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/gxnk0001 



TABLE I (continued) 

BRANDS RANKED ACCORDING TO CO. MG/GIGT. 


CO, NO, 

mg/cigt. mg/cigt. 


104. 

Vantage Menthol 85 

13.0 

0.28 

105. 

Vantage 100 

13.0 

0.28 

106. 

B & H LIGHTS MENTHOL 100 

13.2 

0.23 

107. 

B 5t H LIGHTS 100 

13.4 

0.24 

108. 

Lark Lights 851>2 

13.4 

0.26 

109. 

MARLBORO LIGHTS 100 

13.5 

0.24 

110. 

Lark Lights 100^ 

14.0 

0.30 

Ill . 

Kool 852 

14.4 

0.32 

112. 

L & M 852 

14.5 

0.30 

113. 

Lark 85 ^ > 2 

14,5 

0.30 

114. 

VIRGINIA SLIMS 100 

14.6 

0.24 

115. 

SARATOGA MENTHOL 120 

14.7 

0.27 

116. 

VIRGINIA SLIMS MENTHOL 100 

14.8 

0.25 

117. 

MARLBORO MENTHOL 85 

14.8 

0.26 

118. 

MARLBORO 80 

14.8 

0.26 

119. 

Camel 85 

14.8. 

0.31 

120. 

SARATOGA 120 

Lark 100^ -2 

15.0 

0.27 

121 . 

15.3 

0.33 

1 22. 

Camel Lights 100 

15.3 

0.33 

123. 

Chesterfield 85 (NF) 

15.4 

0.24 

124. 

Winston 802 

15.4 

0.34 

125. 

Winston Lights 100 

15.5 

0.32 

126. 

Kool 1002 

15.6 

0.35 

127. 

Camel 70 (NF) 

Tareyton 85^*2 

(15.8) 

(0.29) 

128. 

15.8 

0.32 

129. 

Winston 85 

15.9 

0.32 

130, 

ALPINE 85 

16.0 

0.28 

131 , 

L & M 1002 

16.0 

0.31 

132. 

Lucky Strike 70 (NF) 

16.0 

0.33 

133. 

MARLBORO 85 

16.1 

0.29 

134. 

MARLBORO 100 

16.2 

0.28 

135. 

Salem 85 

16.2 

0.35 

136. 

Tareyton 100^*2 

16.4 

0.32 

137. 

Salem 100 

16.4 

0.36 

138. 

P.M. COMMANDER 85 (NF) 

16.6 

0.23 

139. 

Viceroy 852 

16.6 

0.34 

140. 

Viceroy 1 002 

16.6 

0.36 

141 . 

BENSON & HEDGES MENTHOL 100 (BOX) 

16.8 

0.30 

142. 

BENSON & HEDGES 100 (BOX) 

16.8 

0.30 

143. 

BENSON & HEDGES MENTHOL 100 

17.2 

0.30 

144. 

Winston 100 

17.3 

0.34 

145. 

Raleigh 852 

17.3 

0.36 

146. 

BENSON & HEDGES 100 

17.4 

0.30 

147. 

Pall Mall 1002 

17.6 

0.34 

148. 

More Menthol 1 20 

17.6 

0.35 

149. 

Pall Mall 85 (NF) 

17.6 

0.36 

150. 

Raleigh 1002 

17.7 

0.45 

151 . 

Old Gold 852 

19,1 

0.31 

152. 

Newport 1002 

19.2 

0.34 

153. 

Newport 852 

19,3 

0.31 

154. More 120 

fContains carbon in the filter. 

^Does not have filter ventilation. 

21 .9 

0.40 


^The FTC has determined that its present methodology does not accurately 
measure the tar, nicotine and CO deliveries of cigarettes incorporating a 
"Barclay-type" filter. 
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